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Selbstinduktion und Kapazitat in Wechselstromkreisen.
wobei angenommen 1st, daB der Strom sich gleichmaBig iiber den Quersclinitt verteilt. Die beiden gestrichelten Kurven in Fig. 11. zeigen die Feldstarken jedes Leiters und die Zusammensetzung gibt die Verteilung des Feldes beider Leiter in Fig. 12. Da die Leiter
Fig. 11.
Fig. 12.
gleiche Fliisse   durch  die Schleife  schicken, ist der FluB von einer Leiter oberflach© bis zur anderen fiir die axiale Lang© I und ju = 1
~Q Voltsek.
Im   Inneren   der   Leiter   sind   die  Kraftlinienwindungen   fur beide Leiter zusammen (fiir ju — l)
+ W" = il 4 In ~ 4- 1   1C"9 Voltsek.
1                       a   j

L = I 4 )n — + 1 10~9 Henry
L       Q>       J
Zwei Drahte von 50 qmm2 Querschnitt, a = 0,4 cm, im Abstand Z)=100cm haben bei einer Lange von lkm = 105cm eine In-duktivitat
L = 105 [4 - In ~ + 1 llO"9 = 2,31 mH.
L                  WjTC                  J
Das erste Glied in der Klammer ist 22,1, der Anteil des Feldes im Innern der Leiter an der Induktivitat ist nur 4,5 °/0.
Bei ferromagnetischen Medien kanri von einem Selbstinduktions-koeffizienten nicht gesprochen werden, weil wegen der verander-lichen Permeabilitat keine Proportionality zwischen Strom und FluB besteht. Wie dort zu rechnen ist, wird in Kap. X gezeigt. Hier beschranken wir uns auf die Falle, fiir die L konstant ist.nfolge der Symmetrie konzentrische Kreise nm die Leiterachse. Sie verlaufen teils innerhalb teils auBerhalb des Leiters. AuBerhalb des Leiters sind sie von alien Stromfaden des Leiters durchflutet, innerhalb nur von einem Teil. Fur einen Punkt P im Abstande x von der Leiterachse ist fur
